El rado-Erzeug n isse 1961/1962 


PUR RUNDFUNK, FERNSEHEN UND ELEKTRONIK 

Schichtdrehwiderstände mit und ohne Schalter, Doppel- und Tandem- 
s th ichtd reh widerstä n d e F " Sch ichtd re h wider stände für Hörhilfe, Einstell- 
regler und Schichtdrehwiderstände für gedruckte Schaltung. 
Fassungen für Miniatur- und technische Röhren. 











fypentafel (ür Schichtdrehwiderstände 


Typen - Nr . 

Erzeugnisse 

ßelastb 

K 

lin 

arkeit fWJ 

urv© 

nicht Irn 

Betriebsspannung (V) 
Kurve 

lin nicht lin 

Gesamt- 

drehbereich 

Grad ± 10 q 

Anschlag¬ 
moment ^ 

kpcm 

0120.041 

Einfach-Sch ichtdreh widerstand 
für gedruckte Schaltung 

0,05 

— 

150 


270 

0,5 

0120.042 

Einfach-Schichtdreh widerstand 
für gedruckte Schaltung 

0,05 — 

150 

_ 

270 

0,5 

0120.013 

Einfach-Schichtdrehwiderstand 

0,1 


200 

— * 

270 

1 

0120.011 

Einfach-Sch iditdrehwiderstand 

für gedruckte Schaltung 

0,1 

— 

200 

— 

270 

1 

0120.012 

Einfach-Schichtd rehwidersland 
für gedruckte Schaltung 

0,1 

—■ 

200 


270 

1 

0120.024 

Einfach “Schichtdreh widerstand 

0,1 

0,05 

200 

150 

270 

4 

0120.021 

E i nf ach ■ Schiditd reh w i derstan d 
mit Anzapfungen 

0,1 

0,05 

200 

150 

270 

4 

0120.501 

Ei nfadi-Sch ichtdreh widerstand 

0,1 

0,05 

200 

150 

270 

4 

0120.003 

Einfach Schidifdrehwiderstand 
mit Schalter 

— 

0,05 

— 

150 

260 

4 

0120.004 

Ei nfadi-Schi chtdreh widerstand 

— 

0,05 

— 

150 

260 

4 

0120.006 

Einfach-Schi chtdrehwiderstand 
mit Schalter f gedr. Schaltung 

— 

0,05 

— 

150 

260 

4 

0120.070 

Ei nfadi-Schi chtdreh widerstand 
mit Isolierwelle 

0,2 

-- 

300 

— 

270 

2 

0120.050 - 
- 00004 

Ei nfach-Schichtdreh widerstand 
mit Isolierknopf 

0,2 

Opi 

300 

200 

300 

2 

0120.050 

Einfach-Sch ich td rehwid erstand 

0,2 

0,1 

300 

200 

300 

8 

0120.055 

Ei nfach-Schichtdreh widerstand 
für gedruckte Schaltung 

0.2 

0 f T 

300 

200 

300 

8 

0120.052 

Ei nfadi-Sch ichtdreh widerstand 
mit Schalter 

0,2 

0,1 

300 

200 

300 

8 

0120.056 

Einfach Sch ichtdreh widerstand 
mit Schalter f gedr, Schaltung 

0,2 

0.1 

300 

200 

300 

ö 

0120.512 - 
00003 
0120.512 - 
00004 

Einfach-Sdhichfdreh widerstand 
mit Isolierknopf 

0,3 

0,15 

400 

250 

300 

4 

0120.512 

Ei nfach-Schichtdreh widerstand 

0,3 

0,15 

400 

250 

300 

10 

0120.101 

Einfach-Schichtdrehwiderstand 
mit Anzapfungen 

0,3 

0,15 

400 

250 

300 

10 

0120.514 

Doppel Sch Echtdrehwid erstand 

0,3 

0,15 

400 

250 

300 

10 

0120.513 

Doppel-Sdi ichtdreh widerstand 
mit Schalter 

0,3 

0,15 

400 

250 

300 

10 




































































































































GröBte Schalt¬ 
spannung 
(VJ 


20 


20 


20 


250 


250 


250 


Größter 

Sdialtstrom 

tA> 


0,5 


0,5 


0,5 


Schalterweg 

Grad 


40 


40 


40 


40 


40 


80 


Länge der Welle 
Voll Hohl 


12 , 20 . 

32 


12 , 20 , 

32 


20 


12 , 20 , 

32, 50 


20, 32, 
50 


20, 32, 
50 


20, 32, 
50 


20 


32 


12 , 20 , 

32, 50 


20, 32, 
50 


20, 32, 
50 


20. 32. 
50 


Wellendurchnnesser 
Voll Hohl 


Gewicht (gl 
pro Stück 
I — 32 ca, g 


0,5 


0,5 


Größe 


05 


Seite 




18 


18 


20 


25 


22 


19 


19 


20 


33 


36 


22 


22 


26 


26 


26 


27 


27 


27 


28 


28 


28 


30 


30 


31 


31 


32 


32 


34 


34 


35 


35 


36 






































































































Typentalei für Schichtdrehwiderstände 


Typen-Nr. 

Erzeugnisse 

Belastbarkeit (W) 
Kurve 

lin nicht lin 

Betriebsspannung (V} 
Kurve 

lin nicht lin 

Gesamt 

drehbereich 

Grad ± 10° 

Anschlag- 
mament =*- 

kpcm 

0120 . 579 - 

00003 

0120 . 579 - 

00013 

Einfach Schichtdrehwiderstand 
mit Isalrerknopf 

0,4 

0,2 

450 

300 

270 

4 

0120.579 

Ei nfach-Sdhiditd re h widerstand 

0,4 

0,2 

450 

300 

270 

12 

0120.301 

Einfach Sch ichtdrehwid erstand 
mit Anzapfungen 

0.4 

0,2 

450 

300 

270 

12 

0120.310 

Ei nfaeh-Sch ichtdrehwid erstand 

0,4 

0.2 

450 

300 

270 

12 

0120.311 

Einfach-Schichtdreh widers fand 
mit Anzapfungen 

0,4 

0,2 

450 

300 

270 

12 

0120.578 

Einfach-Schichtdreh widerstand 
mit Schalter 

0,4 

0,2 

450 

300 

270 

12 

0120.350 

Einfadv Schichtdrehwiderstand 
mit Schiebe Schalter 

0,4 

0.2 

450 

300 

270 

12 

0120.351 

Einfach-Schichtd rehwiderstand 
mit Schalter und Anzapfungen 

0,4 

0,2 

450 

300 

270 

12 

0120.320 

Ta ndenv Sch iditdrehwrd erstand, 

0,4 

0,2 

450 

300 

270 

12 

0120.321 

Tandem-Sdirditdrehwiderstand 
mit Anzapfungen 

0,4 

0.2 

450 

300 

270 

12 

0120.370 

Doppel-Schichtd rehwiderstand 

0,4 

0,2 

-~- 

450 

300 

270 

12 

0120.371 

Doppel-Schi chtdrehwiderstand 
mit Anzapfungen 

0,4 

0,2 

450 

300 

270 

12 

0120.360 

Doppel-Sdiichtdrehwiderstand 
mit Schalter 

0,4 

0,2 

-- 

450 

300 

270 

12 

0120.551 - 
00003 
0120.551 - 
00013 

Einfach-Schichtdreh widerstand 
mit Isolierknopf 

Q,ß 

0,4 

500 

450 

270 

4 

0120.551 

Ei nfach-Sdi i chtdrehw i dersta nd 

0,8 

0,4 

500 

450 

270 

16 

0120.405 

Einfach-Schichtdreh widerstand 

0,8 

0,4 

500 

450 

270 

16 

0120.437 

Tand em-Schichf dreh widerstand 

0,8 

0,4 

500 

450 

270 

16 








0120.581 

Einfach - Sch ichtd rehwldersta n d 

2 

1 

500 

500 

270 

16 




















































































































































Größte Scholt- 

sponnung 

tv» 

Größter 

Schaltstrom 

{M 

Schallerweg ^ 

Grad 

Länge der Welle 

Voll Hohl 

mm mm 

Wellendi 

Voll 

mm 

irchmesser 

Hohl 

mm 

Gewicht (g) 
pro Stüde 
[ = 32 ca, g 

Größe 

Seite 

— 

— 

— 

20 

32 


-» 


27 


38 

— 

— 

— 

12, 20, 
32, 50 

— 

6 


30 


38 

— 

— 

— 

20, 32, 
50 

— 

ö 

— 

35 


39 

— 

— 


— 

32, 50 

— 

10 

30 


39 

— 

— 

— 

— 

32. 50 

— 

in 

35 

M 

40 

250 

1 

50 

20, 32, 
50 

— 

6 

— 

38 

4 

40 

250 

1 

— 

32, 50 

— 

6 

— 

45 


41 

250 

1 

— 

32, 50 

— 

6 

— 

45 


41 

— 

— 

— 

12, 20, 
32, 50 

— 

6 

— 

50 


42 

— 

— 

— 

20, 32, 

50 

— 

6 

— 

50 


42 

— 

—- 

— 

— 

32, 50 

6 

10 

64 


43 

— 

— 

— 

— 

32, 50 

6 

10 

70 


43 

250 

1 

50 

— 

32, 50 

6 

10 

70 


44 

— 

— 


20 

32 

— 

“ 

— 

33 

46 

— 

— 


12, 20, 
32, 50 

— 

6 

— 

33 

8 

46 

— 

— 


12, 20, 
32, 50 

“ 

6 

— 

50 


47 

— 

— 

— 

12, 20, 
32, 50 

— 

6 

— 

70 


48 










— 

— 

— 

12, 20, 
32, 50 

— 

6 

— 

4R 

20 

50 
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Befestigung und Buchsausführung 



Befestigungslach 





Befestigungsloch 



6 


^ 12 t 2 














































































































B efes tigungs I och 




3ß Größtmaß 

Oß Kleinstmaß 
Q8 Kleinstmaß 


q ^ \Drehs/cherungshöhe 


Befestigungsloch 



7 


,f 0,3 






























































































































Längen der Wellen 


Die Längen der Wellen der Sdiidifdreh widerstände sind eine Auswahl der DIN-Reihe Ra 10 und 
entsprechend der Typentafel lieferbar; Wellenausführungen werden nadi TGl 8700 hergestellt 
Dabei ist die form A bzw. G zu bevorzugen. Bei Form D ist der Schlitz, bet Form E und F die 
Fläche bei Stellung Mitte Drehbereidi in Richtung Drehsicherungsnase gerichtet. 


1 

! 

JE 

15TQI . 
1 j 



^J- 


t-4- 

^ “T 


-1— 

t 

1 A 

1 " 

i£[ 

f D 

M 

XSt02^ 

Li 


-—- 0 

r F 

r±:_ 


r 

t 

ss>^ 

to fv > 

i J 





8 

















































































































Zuordnung von Längen der Wellen, Buchs längen und Wellenenden 


Nenngröße 

Länge der 

Welle 1 

± 0,5 mm 

Suchslänge 

q 

± 0,5 mm 

Wellenende 

nach 

TGL 8700 

Zulässiges Drehmoment 

für das Anziehen der 

Bef e st i g u ng s m utte r 

Einfach- Schichtdreh widerstände 


12 mm 

8 mm 

D 


1 

20 mm 

8 mm 

A 

30 kpcm 


32 mm 

8 mm 

und 

F 



1 2 mm 

8 mm 

D 


2; 3; 4; 

23 mm 

8 mm 


50 kpcm 

8; 20 

32 mm 

8 mm 1 ) 

A 

und 

F 

1 


50 mm 

12 mm 
f 


Doppel-Schichtdreh widerstände mit konzentrischen Wellen 


20 mm 

8 mm 



3 

32 mm 

8 mm 

AG 2) 

AE 3) 

FE 3 » 

FG J ) 

60 kpcm 

50 mm 

12 mm 

4 

32 mm 

15 mm 

80 kpcm 

50 mm 

15 mm 


Anmerkung : 


1) Sdiichtdrehwtderstände in Tandemausführung werden mit einer Buchslänge 
q = 12 mm geliefert. 

2 ) Der erste Buchstabe bezeichnet das Ende der Vollwelle, der zweite das 
der Hohlwelle- 
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BESTELLUNGEN 

VON ELRADO-SCHICHTDREHWIDERSTÄNDEN 


1« Bezeichnung 

2 . Gesamtwiderstand 

3 . Kurvenform 


4 * Länge der Welte 
5 - Ausführung der Wellenenden 
6 . Bestellnummer 


Bei Doppel-Schichtdrehwiderständen folgt nach Angabe des Gesamtwiderstandes und der Kurvenform des Reglers R I die 
Angabe des Gesamtwiderstandes und die Kurvenform des Reglers R !L Dabei ist zu beachten, daß die Angaben für die einzelnen 
Regler von dem Regler ausgehen« der mit der Befesiigungsgewindebudise verbunden ist. Die Länge der Hohlwelle wird von 
der Montageauflageflache aus gemessen und angegeben. Die Vollwelte ist bei DoppebSchichtdrehwlderständen 10 mm länger. 
Bei Einstellreglern oder ähnlichen Typen entfallen die Angaben über Wellenlängen und Wellenenden. 


Doppelschichtdrehwiderstand 50 k 1 - 2.5 M 3 - 50 EF 0120.370 

Gesamtwidefstand Regler l: 50 kQ 

Kurvenform Regler I; 1 (linear) , 

Gesamlwiderstand Regler II: 2,5 M 12 
Kurvenform Regler II: 3 (fallend exponentiell) 

Länge der Hohlwelle: 50 mm 
Hohlwellenende E. Vallwellenende F 
Bestell-Nummer 


Tondemschichtdrehwiderstarid 1 M 1 500 k 2-32 A 0120 . 437-00001 

Widerstandswert im Regler I: 1 Mn 

Kurvenform fm Regler II: 1 (linear) 

Widerstandswert im Regler II: 500 k£2 
Kurvenform im Regler II: 2 (steigend exponentiell) 

Länge der Welle: 32 mm 
Wellenende A 
Bestell-Nummer 

Zulässiger Gtelchlauffehler; beliebig (00001) 


Schichtdreh widerstand 1 M 1 0120.012 

Gesamtwiderstandswert 1 M£1 
Kurvenform 1 (linear) 

Bestell-Nummer 


Schichtdreh widerstand 100 k 2-20 A 0120.024 

Gesamtwiderstand 100 k£3 | 

Kurvenformat 2 (steigend exponentiell) 
länge der Welle: 20 mm 
Wellenende A 
Bestell-Nummer 


Tandemschichtdrehwiderstand IM 2x1-32 A 0120 - 437-00002 


Widerstands werte je 1 MQ 


! 

Kurvenform 2x1 f (je linear) 



Länge der Welle: 32 mm 



Wellenende A 
Bestell-Nummer 

Zulässiger Gleichlauffehler: 12 db (00002) 
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Schichtdrehwiderstände 


Elrado - Schichtdrehwiderstände finden in allen Zweigen der Schwachstromtechnik Verwendung. Auf 
Grund laufender Untersudtungen in gut ausgerüsteten Betriebslabors wird eine gleichmäßig© Güte 
der Erzeugnisse erreicht. Es gelangen nur sargfällig ausgewählfe Materialien zur Verwendung. Wir 
exportieren in über 20 Länder. 

Die Schichtdrehwiderstände werden nach TGL 9099 gefertigt; deren wichtigsten Auszüge im 
folgenden wiedergegeben sind. 

Die Sdiichtdrehwiderstände werden unter der Waren-Nunmer 3Ö 48 14 00 geführt. 


Aufbau der Schichtdrehwiderstände 

Widersfandsplaite 

Auf ein besonders ausgelesenes Hartpapier ist eine aus Speziallacken bestehende Widerstands- 
Schicht aufgetragen. Durch besondere VerFahren erhält die Schicht große mechanische und chemisch© 
Festigkeit, sowie geringes Eigen- und Drehrausdien. 

Kontaktabnahme 

Auf der Widerstandsplafte wird sie bis auf die Typen 0120.003, 0120.004. 0120.041. 0120.042 f: 
0120.501 durch eine geeignete Kontaktkohle erreicht. Die Härte der Kohlen ist so gewählt, daß ein 
Abreiben der Widerstandsbahn nicht auflreten kann. Der Abrieb der Kohle ist genügend klein. 
Damit wird der Gesamtwert der Schichtdrehwiderstände nur unwesentlich verändert. Die Kontakt* 
gäbe zur Schleiferlotfahne wird durch zwei aufeinandergleitende, besonders ausgewählte Kontakf- 
werkstoffe erreicht. 

Lotanschlüsse 

Sie sind verzinnt oder galvanisch versilbert und passiviert. Soweit möglich, sind sie wie folgt ge¬ 
kennzeichnet ; 

A — Anfangslötfahne. E = Endlötfahne. S = Schleiferlotfahne, Z — Anzapfungslätfahne, 
bei Schichtdrehwiderständen mit mehreren Anzapfungen Z%: Zo: Z ; *; Erdlotfahne 
Eine Erdlotfahne ist nur bei den metallisch abgeschirmten Schichtdrehwiderständen vorgesehen. Die 
Reihenfolge der Lötfahnen ist bei der Betrachtung von der Bedienungsseite wie folgt angeordnet: 



Bereich für Erdlötfahne 


Lage der Drehsicherungsnas* 


Die Anzapfungslötfahnen Z können auch außerhalb des Bereiches der normalen Lötfahnen an¬ 
gebracht werden. 


11 








Schalter 


Bezüglich der verwendeten Schalter verweisen wir auf die entsprechenden Typenblätter, Die Schalter 
werden laufend auf Zuverlässigkeit geprüft und müssen nach TGL 9099 mindestens 10000 Doppel- 
sdiallungen gewährleisten. 


Ges amt Widerstands werte Unser Fertigungsprogramm sieht folgende Widerstandswerte vor : 


Q 

100 

250 

500 







k Q 

1 

2,5 

5 

10 

25 

50 

100 

250 

500 

M ü 

1 

2,5 

5 

10 







Schichtdrehwiderständ© mit nichtlinearer Regelkurve sind ab 1 k U lieferbar. 


Toleranz des Gesamtwertes 

Die Toleranz des Gesamtwertes beträgt ± 20 %■ Für Kurven mit Anzapfungen sind andere 
Toleranzen gültig. 


Betriebsspannung 

Die Betriebsspannung läßt sidi für jede Nenngröße aus der Nennlast und dem Gesamtwiderstands 
wert errechnen, sie darf folgende Werte nicht überschreiten ; 


Nennlast i 
0,03 

n Watt 

0,05 

0.1 

0.15 

0,2 

0,3 

0,4 

0,8 

1 

2 

Höchstzulä 

100 

ssige ßetrii 

150 

ebsspannur 

200 

yg in Volt 

250 

300 

400 

450 

500 

500 

500 


Allgemeine 

Begriffe 
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Nennlast 

Nennlast ist die Belastbarkeit, für die der Sdiichtdrehwiderstand bemessen und gebaut Ist. 
Sie ezieht sich auf eine bestimmte Bauelemente-Umgebungstemperatur. 

Regel kurve 

Die Regelkurve gibt an, wie sich der Widerstandswert in Abhängigkeit von der Drehbewegung 
der im Uhrzeigersinn (von der Bedienungsstelle gesehen) gedrehten Welle ändert. 

Anfangsanschlagwert R fl 

Der Anfangsanschlagwert Est der Widerstandswert zwischen der Anfangslötfahne A und der 
Schleiferlötfahne S in der Anfongsstellung des Schleifers. 

Endanschlagwert R^ 

Der Endanschlagwert ist der Widerstandswert zwischen der Endlätfahne E und der Schleifer- 
Ic^tfahne S in Endcmschlagstellung des Schleifers. 

Anfangsweg A w 

Der Anfangsweg ist der Weg, den der Schleifer zurücklegt, um von der Anfangsanschlagste]- 
lung auf die Regelbahn zu gelangen. Bei Vorhandensein eines Drehschalters ist der Schalter¬ 
weg hinzuzurechnen. Innerhalb des Anfangsweges darf der Widerstandswert den Anfangs¬ 
springwert nicht überschreiten. 


End weg E w 

Der Endweg ist der Weg, den der Schleifer nach dem Verlassen der Regelbahn bis zur End¬ 
anschlagstellung zurücklegt. 

Anfangsspringwert R Ä 

Der Anfangsspring wert ist der Widers Lands wert, der nach Zurück legen des Anfangs weg es 
zwischen der Anfangslötfahne A und der Schleiferlötfahne S Hegt. 

Endspringwert R £ 

Der Endspiingwert ist der Widerstandswert, der zu Beginn des Endweges zwischen der 
Schleiferlötfahne S und der Endlötfahne E liegt,. 

Gesamtwiderstandswert R 

Der Gesamtwiderslandswert ist der Widerstandswert zwischen Anfangslötfahne A und End¬ 
lötfahne E bei Anschlagstellung des Schleifers am niederohmigen Ende. 

Nennwiderstand R H 

Widerstandswert, welcher fin die Anwendung und Dimensionierung als Rechengrundlage 
dient. Er ist unter Einbeziehung der Auslieferungstoleranzen identisch mit R g . 

Ubergangswert R.. 

Der Ubergangswert ist der kleinste Widerstandswert zwischen Anzapflötfahne Z u, Schleifer* 
lotfahne S, 

Amapfungswiderstand R e 

Der Anzapfungswiderstand ist der Widerstandswert zwischen Anfangslätfahne A und den 
Anzapfungslötfahnen Z (Z*; Z»\ Z 3 ). 
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1 



Form der Regelkurve 

Kurven 

t Kennziffer) 


1 

linear 

2 

steigend exponentiell 

3 

fallend exponentiell 

6 

zweimal linear (überblendet 

7 

zweimal exponentiell {Überblender) 

8 

mit 1 Abgriff bei 60—80% des Drehbereiches 

9 

mit 1 Abgriff bei 40—60% des Drehbereiches 

10 

mit 1 Abgriff bei 20—40% des Drehbereiches 

11 

mit 2 Abgriffen 

1- Abgriff bei 30-50% und 2. Abgriff bei 50-70% des Drehbereiches 

12 

linear mit 3 gleichmäßigen über dem Drehbererch verteilten Abgriffen 

Anmerkung 

4 


Bei Sch ich tdrehwidef ständen mit Drehschalter verringert sich der Regelbereich, so daß der 
gezeichnete Kurvenverlauf erst nach dem Schalterweg beginnt. 


U 





































Kurvenform 
















































Miniatur-Schichtdrehwiderstände 


Größe 




Miniatur- 



Ei nf adi Schichtdreh wid erstand 

für gedruckte Sdialtung mit nicht 
isoliertem Schleifer { Einstellregler) 

Einstellung parallel zur lei'erplatte 
(Ausführung Pf 

Größter Widerstandswert: I M 12 



0120.041 






Ei fil adt-Sch ich td reh wid e rsto rt d 

für gedruckte Schaltung mit nicht 
isoliertem Schleifer {Einstellregler} 



Einstellung senkrecht zur Leiterplatte 
[ Ausführung Sf 

Größter Widerstandswert: 1 ,M 12 

0120.042 


22 




































































































Durch laufende Typprüfungeit wird eine 
gleichmäßige Güte der Erzeugnisse gesichert 
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Schichtdrehwiderstände 


Größe 














Einf a ch-Sch ich tdr eh widerstand 


0120.013 


Schichtdrehwiderstände 




Einfacfi-Schichtdreh widerstand 



0120.011 


für gedruckte Schaltung mit nicht isoliertem Schleifer (Einsfellregler) 
Einstellung parallel zur Leiterplatte (Ausführung P) 



0120.012 


für gedruckte Schaltung mit nicht Isoliertem Schleifer (Einsfellregler} 
Einstellung senkrecht zur Leiterplatte (Ausführung S) 
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Anzapfungen 


X 





Einfach-Schicfitdreh widerstand 
mit isoliertem Schleifer 



0120.024 



Einfach -Sdiichtd r eh wid e r sta n d 
mit isoliertem Schleifer 

Bei diesem Schichldrehwiderstand sind 1 oder 2 Anzapfungen 
an der Widerslandsbahn möglich, Kurvenform und Wider- 
sfandswerte nach Rücksprache 





Befestigung: Der Einfach-Schichtdreh widerstand wird mittels eines Gewindebolzens 
M 2 befestigt. 

Drehknopfausführung: Polystyrol schwarz oder elfenbein 



Ei nf a ch-S ch i ch td re kwid er sta nd 
mit isoliertem Schleifer 


0120.501 
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Schichtdrehwiderstände 




Etnfach- 

Sdtichtdr eh widerstand 
mit Schalter 


0120.003 



Zur Befestigung werden die Lötanschlüsse des Schalters verwendet. Beim Einbau ist 
darauf zu achten, daß die beiden Lötanschlüsse durch die Befestigung keine elek¬ 
trisch leitende Verbindung erlangen. 

Drehknopfausführung: Formstoff FS 31 



Einfach' 

Schicht dreh wider st and 


0120.004 



Zur Befestigung werden die Lötanschlüsse des Schalters 
verwendet. Beim Einbou ist darauf zu achten. daB die 
beiden Lötanschlüsse durch die Befestigung keine elek^ 
trisch leitende Verbindung erlangen. 
Drehknopfausführung: Drehknopf Polystyrol elfenbein 




Einfach^ 

Schicht dreh wider stand 
mit Schalter 

für gedruckte Schaltung 
Drehknopfaustührung: 
Formstoff FS 31 


0120.006 
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Schichtdrehwiderstände 



Die Sdiichtdrehwiderstände der Große 2 werden erst ab 1962 in viereckiger Ausführung geliefert. 







Schichtdrehwiderstände 





T 

a 

i 


Einfach-Schichtdreh widerstand 

mit isoliertem Schleifer und Isolierknopt 



0120.070 




Ei nfach-Sdi icHtdreh widerstand 

mit isoliertem Schleifer und fsolierknopf 


0120 . 050-00004 
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27,5 
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Ei nfach-Sdiichtdreli widerstand 

mit isoliertem Schleifer 


0120.050 




Einfach-Sdiichtd reh w idersta nd 

Für gedruckte Schaltung mit isoliertem Schleifer 
Einstellung parallel zur Leiterplatte 


0120.055 
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Einfach-Schichfdreh widerstand 

mit Isoliertem Schleifer und Schalter 


0120.052 





E i n fa ch« Sch iditd re h widerstand 

mit isoliertem Sdileifer 

und Schalter für gedruckte Schaltung 

Einstellung parallel zur Leiterplatte 


0120.056 
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Schichtdrehwiderstände 





Schichtdrehwiderstände 




Einfach-Schichtdrehwiderstand 

mit isoliertem Schleifer 
und Isolierknopf 

0120 . 512-00003 

(( = 20 mm) 

0120 . 512-00004 

{1=32 mm) 



0120.512 




I 

tN 
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Einfach-Schichtdreh widerstand 

mit isoliertem Schleifer 

Bei diesem Sdhichtdrehividerstand sind 1 oder 2 An¬ 
zapfungen an der Widersfandsbahn möglich. 
Kurvenform und Widerstandswerte nadi Rüdcspradie, 


0120.101 




Doppel-Sch ichtdreh wider stein d 

mit getrennten Wellen und 
isolierten Schleifern 

0120.514 
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Schichtdrehwiderstände 

















Ei nf och-Sch ichtd reh wider stand 

mit isoliertem Schleifer und Isolierknopf 


0120 . 579-00003 

(I = 20 mm) 

0120 . 579-00013 

(I = 32 mm) 
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Einfadi-Schichtdrehwiderstand 

mit isoliertem Schleifer 


0120.579 
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Ei nf ach-Schichtdr eh widc r sta n d 

mit isoliertem Schleifer 

Bei diesem Sch iditd re h widerstand sind bis zu 3 
Anzapfungen an der Widerstandsbahn möglich. 

Kurvenform und Widerstandswerte nach Rücksprache. 


0120.301 
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M15*1 
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Einf ci ch-Schichtdreh widerstand 

mit isoliertem Schleifer 


0120.310 
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Einfach - Schichtdreh widerstand 

mit isoliertem Sdifeifer und Hohlwelle 

Bei diesem Sdiidhtdrehwiderstand sind bis 
zu 3 Anzapfungen an der Widerstands¬ 
bahn möglich. 


Kurvenform und Widerstandswerte 
Rücksprache. 


nach 


0120.311 





Einfach- 

Schichtdrehwiderstand 

mit isoliertem Schleifer und Schalter 



0120.578 


40 










































































































Einfach-Srftichtdrehwiderstcmci 

mit isoliertem Schleifer und Schiebeschalter 

Die Kontaktgabe erfolgt normal bei herausgezogener Welle. 

0120.350 



7 





. 



M 10*0,75 




EinfacH- 

Schichtdrehwiderstand 

mit isoliertem Schleifer und Schalter 


Bei diesem Sdhiditdrehwiderstond 
sind bis zu 3 Anzapfungen an der 
Widerstandsbahn möglich. 


Die Kontaktgabe erfolgt normal bei herausgezogener Achse. 
Kurvenform und Widerstandswerte nach Rücksprache. 


0120.351 
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Tandem-Schichtdreh widerstand 

mit isolierten Schleifern 
besonders für Stereofonie 

Widerstandswerte, Gleich taufforderungen und 
Kurvenformen sind dem Kennblatf zu entnehmen. 


0120.320 




.... 



Tandem-Schichtdreh widerstand 

für Stereofonie 

An den Widerstandsbohnen sind jeweils bis zu 
3 Anzapfungen möglich. 

Widerstandswerte, Gleichlaufforderungen und 
Kurvenformen sind dem Kennblatt zu entnehmen. 


0120.321 
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Doppel-Schichtdrehwiderstand 

mit getrennten Wellen und isolierten Schleifern 

Bei diesem Sdiächtdrehwiderstand sind bis zu 3 Anzapf¬ 
ungen an der Widerslandsbahn des Reglers II möglidh. 

Kurvenfarm und Widerstandswerte des Reglers II nach 
Rücksprache, 

0120.371 


M15*1 


Doppel-Schichtdrehwiderstand 

mit getrennten Wellen und isolierten Schleifern 


0120.370 
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0120.360 
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widerstände 









Schichtdrehwiderstände 



Einfach - Schichtdrehwiderstand 

mit isoliertem Schleifer 



0120.551 
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Ei nfach-Schichtdreh wider stand 

mit isolierten Schleifern 


Dieser Schichfdrehwiderstand mit seinem präzisen mechanischen Aufbau ist besonders für den Einbau in MeB- 
gerate geeignet* Der Schleifer ist mit drei von einander unabhängig schleifenden spielfrei befestigten Kohle- 
kontakten bestückt. Die in seitlicher und achsialer Richtung mit besonders kleinem Spiel ausgeführte Lagerung 
der Welle gewährleisten eine gute Reproduzierbarkeit verschiedener Meßpunkte und damit eine einwandfreie 
Skalenabstimmung. 
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Ta rtd e m - Sch i c htd r e hw i d e r sta nd 

mit isolierten Schleifern 




Widerstandswerte, Gleäthlaufforderungen und Kurvenformen sind aus dem Kennblatt zu entnehmen. Dieser 
Schi ditdreh widerstand mit seinem präzisen mechanischen Aufbau ist besonders für den Einbau m Meßgeräte 
geeignet. Der Schleifer ist mit drei van einander unabhängig schleifenden spielfrei befestigten Kohlekantakten 
bestückt. Die in seitlicher und achsialer Richtung mit besonders kleinem Spiel ausgeführle Lagerung der Welle 
gewährleisten eine gute Reproduzierbarkeit verschiedener Meßpunkte und damit eine einwandfreie Skalen¬ 
abstimmung, 
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Schichtdreh widerstände 








0120.581 



linf ach-Schiditdreh wid ersta nd 

mir isolierfern Schleifer 


i 
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Moderne Prüfautomaten garantieren eine maximale 
Prüfgenauigkeit und dienen wesentlich zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität. 
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